Veränderbare 

Widerstände 




























































Schichte! rehwiderstände 


Basteilbeispiele: 


1.: 

Schichtdrehwiderstand S 

, 100 kO 





G5 

544 

TGL 11886 

2.: 

Schichtdreh widerstand 

100 kQ 

2 - 


32 

F 

4 - 

766 

TGL 9100 

3.: 

Doppel-Schicht¬ 

drehwiderstand 

100 kQ 

2 - 

1 MQ 1 - 

SO 

EF 

4 - 

766 

TGL 9102 

4.: 

Tandem-Schicht¬ 

drehwiderstand 

1 MQ 

1 - 

SO kQ 1 - 

SO 

F 

j 

4 - 

6 dB 665 

TGL 11902 


Bauform 

Nennwidersfand Regler R ! 

Kurve Regler R I 
Nennwiderstand Regler R II 
Kurve Regler R El 

Länge der Welle bzw. Hohlweile (mm) 

WeUenende 

Nenngröße 

Gleichlaufforderung 

Prüfklasse 

TGL oder Bestell-Nr. 


Tabelle 1: 

Nenn widerstände: 


Q 

100 

250 

500 





kQ 

1 

2,5 

5 

10 

25 | SO 

100 

250 | 

500 

MQ ; 

1 

1,3 2,5 

5 

10 

1 





Der Wert 1,3 MQ gilt nur für Kurve 8 — 12* 

Schichtdrehwiderstände mit nichtlinearer Kurve sind ab 1 kQ lieferbar. 

Die Toleranz des Gesamtwiderstandswertes beträgt ± 20%. 

Für Kurven mit Anzapfungen sind andere Nennwiderstände und Toleranzen zulässig, 
Bitte setzen Sie sich zur Festlegung der Forderungen mit uns in Verbindung. 


Kurven: 


& 



? 5 SO 75 100% 

Dreh winkei 


ff &ttd 2 

*n% 



0 


Bild 0 
25 50 


Drehwink&t 
75 WO% 



Dämpfungf d 8 










































































Tabelle 2: 


Kurve 

Verlauf der Kurve 

1 

linear 

2 

steigend exponentiell 

3 

fallend exponentiell 

6 

zweimal linear (Überblender) 

7 

zweimal exponentiell {Überblender) 

8 

lineare Dämpfung mit 1 Anzapfung 

9 

angehobene Dämpfung mit 1 Anzapfung 

10 

angehobene Dämpfung mit 2 Anzapfungen 

11 

lineare Dämpfung mit 2 Anzapfungen 

12 

lineare Dämpfung mit 3 Anzapfungen 


Sei Kurve 8 bis 12 wird der Dämpfungsverlauf im beschalteten Zustand dar¬ 
gestellt, Es sind die Beschaltungen nach Bild 4 bis 6 erforderlich. 




Tabelle 3; 


Bild 6 



Nenngröße 

Länge der Welle 1 
± 0,5 mm 

Einfach- u 

Buchslänge q 
± 0,5 mm 

nd Tandem-Schichtdrehwiderstäi 

Wellenende 2 ) 
nach TGL 8700 

nde 

1 

12 mm 

8 mm 

D 

20 mm 

32 mm 

> 

7 1 

I 

2, 3 S 4, 

8 

12 mm 

8 mm 

D 

20 mm 

A P F 

32 mm 

8 mm’) 

H, jedoch nur für 
d t = 4 mm und 

L = 20 mm 

50 mm 

1 2 mm 


Doppel-Sehichl 

Länge der Hohlwelle 1 
i 0,5 nnm 

[dreh widerstände 

# 


3 

20 mm 

32 mm 

8 mm 

AG P AE 

EG, FE 

50 mm 

12 mm 


1) bei Tandem- 
ausfübrung 
q = 12 mm 

2) Der erste Buchstabe 
bezeichnet das Ende 
der Vollwelle, der 
zweite das der Hohl¬ 
welle* 

































































































Wellenenden für 
Bedienteil e 
Tabelle 4 



d± 

4_ 

6 


di 

a 

4 

1 

6 

16 


di 

a 

4 

3,4 

6 

5,3 


d 2 

d 3 

8 

4 



d2 

d 3 

1 7 

G J 

a 

4 

10 

zJ] 













































































































Tabelle 5 Schichtdrehwiderstände 


Erzeugnis 

TGL oder 

Bestcll-Nr. 

Aus¬ 

füh¬ 

rung 

Bild Nr. 

Nenn¬ 

größe 

Nen 

linear 

nlast 

nicht- 

linear 

Gesamt¬ 
dreh¬ 
bereich 
± 10 ü 

davon f, 
Schalter 
Größt¬ 
wert 

Schalt¬ 

spannung 

Schalt¬ 

strom 






W 

W 

Grad 

Grad 

V 

A 


9100 

— 

1 

2 

0,2 

0,1 

300 

— 

— 

_ 

Einfach- 
Schi eh td reh- 
widerstand 



2 

3 

0,3 

0,1 5 

300 

— 

— 

— 



3 

4 

0,4 

0,2 

270 

— 

— 

— 



4 

8 

0,8 

0,4 

270 

— 

— 

— 


01 20.405 

- 

5 

8 

0,8 

0,4 

270 

— 

— 

— 


9101 

- 

6 

1 

0,1 

0,05 

270 

— 

— 

- 

—, gedruckte Schaltung 

11884 

— 

7 

2 

0,2 

0,1 

300 

— 

— 

— 


9103 

A 

8 

1 

0,1 

— 

270 

— 

— 

— 

— , Einstell regier 


B 

9 

2 

0,2 

“ 

300 

— 

— 

— 1 



C 

ähnl. 9 

2 

0,2 

- 

300 

— 

— 

— 


11886 

P 

10 

1 05 

0,05 

- 

260 

— 

— 

— 

— * — P gedruckte Schaltung 


S 

11 

05 

0,05 

— 

260 

- 

__ 

— 


P 

ähnl. 10 

1 

0,1 

— 

270 

- 

— 

— 1 


• 

S 

ähnl. 11 

1 

0,1 

— 

270 

- 

- 

— 


11887 

- 

ähnL 1 

2 

0,2 

0,1 

300 

— 

— 

— 

—, mit Einstellknopf 


— 

ähnh 3 

4 

0,4 

0,2 

270 

— 

— 

— 



— 

ähnl. 4 

8 

0,8 

0,4 

270 

— 

— 

— 

—, Knopfregler 

11889 

A 

ähnl 12 

1 

0,1 

0,05 

270 

- 

- 

— 


B 

12 

1 

0,1 

0,05 

270 

— 

- 

— 

—, —, mit Drehschalter 

11891 

KD1 

13 









KDS 

ähnl. 13 

1 

0,1 

0,05 

270 

40 

24 

0,5 

—, —, —, gedruckte Schaltung 

11892 

- 

14 

1 

0,1 

0,05 

270 

40 

24 

0,5 

—, mit Anzapfungen 

11894 

- 

IS 

2 

0,2 

0,1 

270 

- 

- 

— 


— 

16 

4 

0,4 

0,2 

300 

— 

— 

— 

—, —, und Drehschalter 

11896 

— 

17 

2 

0,2 

— 

300 

40 

250 

1 

—, mit Drehschalter 

11897 

- 

18 

2 

0,2 

0,1 

300 

40 

250 

1 


- 

19 

3 

0,3 

0,15 

300 

50 

250 

1 

—, —, gedruckte Schaltung 

11898 

— 

20 

2 

0,2 

0,1 

300 

40 

250 

1 ' 

— , mit Schiebeschalfer 

11899 

— 

21 

4 

0,4 

0,2 

270 

— 

250 

1 

Doppel-Schlchtd rehwiderstand 

9102 

— 

22 

3 

0,3 

0,15 

300 

— 

— 

— 

—, mit Drehschalter 

11901 

— 

23 

3 

0,3 

0,1 5 

300 

50 

250 

1 

Tandem- 

Schichtdrehwiderstand 

11902 

— 

24 

2 

0,2 

0,1 

SCO 

— : 

— 

— 1 


- 

25 

4 

0,4 

0,2 

270 

— 

— 

— ! 


— 

26 

8 

0,8 

0,4 

270 

— 

— 

— 

—, mit Anzapfungen 

11904 

— i 

27 

2 

0,2 

— 

300 

— 

— 

— 


— 

28 

4 

0,4 

0,2 

270 

— 

— 

— 

Tandem-Schichtdreh widerstand m, Drehschalter 

0120.325 

- 

29 

4 

0,4 

0,2 

270 

40 

250 

1 

HF-Spannungsteiler 90 dB bis 300 MHz 

0120.390 

— 

30 

— 

0,15 

— 

240 

- 

- 

- 






































































































Qrth&chafter 




Maß- 

b 

d. 

d* 




t 

Lä 

nge der Voll- 

Bestell¬ 

Prüfklasse 

Masse 

sklzze 

Größt- 

h 9 

h 9 


Größt* 

Größt- 

Größt- 

bzw* Hohlwelle 

beispiel 




(1 = 32 mm' 

Nr. 

maß 




ma ß 

maß 

maß 


m 

m 








mm 

mm 

mm 

Gewinde 

mm 

mm 

mm 

12 

20 

32 

50 


766 

665 

554 

ea. g 

1 

22 




1 2 

16 

12,5 


+ 

: 

_+ 


+ 


*— 

18 

1 

27 




16 

20 

14 

+ 

+ 

+ 

+ 


±_ 

_ + 

- 

21 

1 

34 

6 

— 

M10x0,75 

20 

25 

16 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 

+ 

n~ 

— 

30 

1 

44 




25 

32 

18 

+ 

+ 

+ 

+ 




- 

32 

1 

44 




25 

32 

18 

h 

+ 

+ 

4- 


— 

+ 

- 

50 

2 

17 

4 

— 

M 7 x 0,75 

- 

— 

- 


: 

1 

■| ; 

2 

4 

+ 

- 

10 

3 

23 

6 

— 

— 

12,5 

17,5 

12 

+ 


+■ 

+ 

2 

_ ± 

+ 

— 

20 

4 

16 

— 

— 

— 

- 

- 

- 

- 

-- 

- 

“ 


4^ 

— 

.. + 

1 

1 

20 

6 

— 

M 7x0,75 

10 

16 

11 

10 

- 

— 

- 

1 


- 

- 

4 

1 

20 

6 

— 

M7 xO,75 

10 

16 

11 

- 

+ 

- 

- : 


4- 

- 

- 

4 

5 

11 




- 

— 

— 






— 

— 

+ 

0,5 

6 

11 




- 

— 

— 





1 

— 

— 

4- 

0,5 

7 

16 




- 

— 

- 





1 

— 

4- 

1 

8 

16 




- 

- 

— 






+ 

- 

+ 

1 

1 

22 




12 

16 

1 2,5 

— 

+ 

+ 

- 



— 

- 

16 

1 

34 

8,5 

— 

M 10x0,75 

20 

25 

16 

— 

-L 

+ 

- 

2 

4- 

— 

— 

28 

1 

44 




25 

32 

18 

— 

+ 

+ 

— 



- 

- 

30 

9 

25,5 











1 

- 


— 

4 

9 











- 

4- 

- 

4 

10 

22,5 












~ 

+ 

- 

5 

10 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— ; 

— 

— 

— 

1 

- 

4~ 

- 

5 

11 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— ! 

— 

— 

1 

— 

4- ^ 

— 

4 

1 

22 

6 


M 10x0,75 

12 

16 

12,5 

- 

i 

+ 

+ 


+ 

— ' 

- 

25 

1 

34 


25 

25 

16 

— 

_L 

1 , 

+ 


4 


- 

“ 

33 

1 

22 

6 

— 

M 10x0,75 

12 

16 

30 

— 

+ 1 

+ 

_ +_ 

2 

+ 

— 

— 

26 

1 

22 

6 


M 10x0,75 

12 

16 

30 

— 

+ 

+ 

+ 

2 

+ 

— 

“ 

27 

1 

27 


20 

25 

36 

— 

+ 

+ 

+ 


4- 

— 

- i 

38 

3 

23 

6 

— 


12,5 

17,5 

12 

— 

+ 

+ 

4- 

2 

+ 

- 

- 

28 

1 

34 

6 

— 

M 10x0,75 

20 

25 

42 

- 


+ 

4- 

2 

4- 

- 

- 

45 

1 

27 

4 

8 

M 12x0,75 

16 

20 

25 

— 

+ 

+ 

4" 

3 

+_ 

+ _ 

- 

36 

1 

27 

4 

8 

M 12x0,75 

16 

20 

40 


+ 

+ j 

4 

3 

+ 

— 

- 

36 

1 

22 




12 

16 

30 

+ 

+ 

+ 

4- 

4 

H“ 

- 

- 

30 

1 

34 

6 

— 

M 10x0,75 

20 

25 

30 

+ 

+ 

+ 

+ 

4 

4- 

4- 

- 

50 

1 

44 




25 

32 

30 

+ 

+ 

+ 

+ 


— 

4- 

— 

70 

1 

22 

6 


M 10x0,75 

16 

16 

30 

— 

- 

+ 

+ 

4 

+ 

-- 

- 

30 

1 

34 


25 

25 

30 

— 

- 

+ 

+ 

4 

+ 

— 

— 

50 

1 

32 

6 

— 

M 10x0,75 

25 

25 

48 

— 

— 

+ 

— 

4 

"i 

- 

- 

55 

12 

— 

6 

- 

M10 x 0,75 

— 

- 

— 


— 

+ 

+ 

- 

4- 

— 

- 

62 










































































































































































































































































































N 


3 










n 


12 










































































































































Tabelle 6 Drahtdrehwiderstände 



TGL 

oder 

Bestell- 

Nr. 

Aus¬ 

füh¬ 

rung 

V 

Ausfüh* 

rungsart 

beachte 

Bild- 

Nr- 

!ab. 7 

Nennlast 

W 

Dreh- 

bereich 

Grad 

Prüfklasse 

A, B, C, 1 ze- 

G' Z men¬ 
tal*. 

HDD(U) liert 

Maß¬ 

skizze 

Nr. 

0 

der 

Welle 

mm 

a 

Größt* 

maß 

mm 

b 

mm 

c 

mm 

e 

Größt¬ 

maß 

mm 

f 

Größt¬ 

maß 

mm 

g 

mm 

W 

sta 

bei 

NDD 

5 

Z 

1,2 

1,2 

0,5 

280 d= 15° 

563 


1 

4 

14 

5,8 

_ 

21 

18 


25- 



G 







2 

- 

Maße für Ausführui 

ig G nach Maßskizze 2 



NDD 

0-41 470 

B 

1, 4, 5 

3 

2,5 

300 ± 1 5° 

563 


1 

6 

28 

5, 8, 12 

— 

35 

32 

— 

50- 

NDD 

6855 

C 

1,4,5 

4 

3,5 

300 ± 1 5° 

563 


1 

6 

28 

5, 8, 12 

— 

44 

35 

— 

50- 

NDD 

0-41 471 

C 

4, 5 

5 

5 

300 dz 1 5° 

563 


1 

6 

37 

8, 12 

— 

46 

35 

— 

100- 

NDD 

6856 

C 

1, 4, 5 

6 

2X3,5 

300 dz 15° 

563 


1 

6 

38 

5, 8, 1 2 

— 

44 

35 

— 

50- 

NDD 

6857 

c 

1,4, 5 

7 

7 

300 ±15° 

563 


1 

6 

38 

5, 8, 12 

— 

44 

35 

— 

25' 

HDD 

6858 

A,z(U) 

3, 4 

8 

10 (5) 

270 ± 10° 

556 

547 

3 

6 

26 

8 

— 

34 

27 

— 

10- 

HDD 

6851 

A,z(U) 

3, 4 

9 

25 (16) 

290 d= 10° 

556 

547 

3 

6 

38 

8 

— 

44 

30 

— 

5' 

HDD 

6852 

A,z(U) 

o> 

■E* 

10 

50 (25) 

270 ± 10° 

556 

547 

3 

6 

51 

— 

M 3 

55 

34 

25 

5- 

HDD 

6853 

A,z(U) 

3, 4 

11 

100(50} 

270 dz 10° 

556 

547 

3 

6 

70 

— 

M 3 

70 

41 

32 

5- 

HDD 

6859 

A.z(U) 

5, 6 

1 2 

250 (100) 

290 ± 10° 

556 

547 

3 

8 

115 

23 

— 

M 4 

115 

65 

50 

50 

MDD 

200 

B 

3,4 

13 

2 

300 ± 10° 

573 


4 

6 

36 

_ 





100 


8079 










49 







MDD 

200 

B 

4, 5 

14 

4 

300 d: 10° 

573 


1 

6 

33 

8, 1 2 


62 

40 

* 

100 


8079 

















MDD 

200 

B 

4, 5 

ähnL 

8 

300 db 10° 

573 


1 

6 

35 

8, 1 2 

— r 

84 

50 


100 


8079 



14 














EDW 


- 

— 

15 

5,2 

- 

553 


5 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10 

EDW 

8754 

- 

- 

16 

10,4 

- 

553 


6 

— ; 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

10- 


g — Teilkreis für Dreilochbefestigung. Die Tabellen 6 — 8 gelten nur als Übersicht. Bitte vor Bestellung ausführlichen Prosp 


Kurzzeichen: 


Tabelle 8: 


NDD = Normallast-Drahtdrehwiderstand 

HDD = Hochlast-Drahtdrehwiderstand 

MDD = Meßdrahtdreh widerstand 

EDW = Einstellbarer Drahtwiderstand 

1) Ausführung: 

A = offen 

B = staubgeschützt 
C = abgeschirmt 
G = für gedruckte Schaltung 
Z = für Zentralbefestigung 
z = zementiert 
u = ungeschützt 

2) ... % = Linearitätsgenauigkeit 


Tabelle 7: 

{b und l in mm) 


Ausführungsart 

1 1 

2 

3 

4 

S 

6 1 

Buchslänge b-0,5 

5 

8 

8 

8 

12 

- 

Wellenlänge 1-0,5 

12 

12 

20 

32 

50 

80 

Wellenende TGL 8700 

Tab. Nr. 4 

D 

D 

A 

A 

A 

A 


Nennwiderstände — 


Nenn¬ 

last 

W 

Type 

nach 

Bild 





m 

0,5 

1 u. 2 

Q 

25 

50 

100 

kü 

1 

2,5 


2,5 bis 

3 bis 


25 

50 

100 

7 

7 

kQ 

V~ 

2,r 

5 

10 bis 

8 bis 

0 

5 

8 

10 

250 

12 

Q 


80 

100 



kQ 

1 

1,6 

2 


13 

0 

100 

250 

500 

z 

kQ 

1 

2,5 

5 

4 und 

14 

Q 

50 



8 

kQ 

1 

1,6 

2 













5,2 u. 

10,4 

15 

16 

1 

Q 

kQ 

10 

1 

22 

2,2 


















































































der- 

nds- 

eich 

Masse 

(1=20 rnml 

Bestellbeispiel 

□ 

ca. g 


2,5 k 

12 

NDD 5/500 Q Gl 

-25 k 

40 

NDD 100 Q B4 TGL 0-41470 

-25 k 

50 

NDD 1 kQ C5 TGL 6855 

-25 k 

8Q 

NDD 2,5 kQ C4 TGL 0-41471 

-25 k 

70 

NDD 2x1 kQ C4 TGL 6856 

-10 k 

70 

NDD 10 kQ CI TGL 6857 

- 5 k 1 

45 

HDD 50 Q z A4 TGL 6858 

25 k 

90 

HDD 1 kQ u A3 TGL 6851 

25 k 

130 

HDD 25k Q z A3 TGL 6852 

-25 k 

300 

HDD 10 kQ A4 TGL 6853 

-25k 

1500 

HDD 16k Qz A 6 TGL 6859 

-10k 

65-1 50 

MDD1k-2,5k2,5% 2 > 72x23 
oder 1% TGL 200-8079 

-25 k 

80 

MDD 1 kQ B 4 1% 2 > 62x33 

TGL 200-8079 

-25 k 

120 

MDD 2,5 kQ B5 2% 2 ) 84x35 

TGL 200-8079 

4,7k 

10 

E-DW 2200 15x47 

-4,7k 

48 

E-DW 2ku 0,7 26x100 TGL 8754 


ekt amfordern.! 


Abstufungen 









250 

500 













250 

500 






10 

25 






16 

20 

25 

30 

40 

50 


160 

200 

250 

300 

400 

500 

800 

2,5 

3 

4 

5 | 8 | 16 | 20 25 








10 







160 

200 

250 

300 

400 

500 

800 

2,5 

3 

4 

5 | 8 | 10 

16 | 20 | 25 















220 

470 














' , 
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ErgÜnzungsbUitt zum Prospekt 
„Veränderbare Widerstände“ 

(Ausgabe März 1966) 

Berichtigungen zur Tabelle 5 

Position Änderung 


TGL 9101 

In Spalte „TGL - oder BestcILNr“ TGL 9101 in 9100. 
(Diese Änderung wird ab L 8, 66 verbindlich) 

ln Spalte „Länge der Voll- bz\v t Hohlwelle“ 50 mm 
streichen 

In Spalte „Prüfklasse" 766 streichen 

TGL 9103 

In Abweichung von TGL 9099 (Ausg. März 65) beträgt 
das Belätigungsdrehmoment 40 ... 250 pem 

TGL 11891 

In Spalte „Ausführung“ KDS in KDX 

In Spalte „Nennlast linear“ 0 P 1 W streichen 

TGL 11892 

In Spalte „Nennlast linear“ 0*1 W streichen 

TGL 11894 

In Spalte „Gesamtdrehbereich“ 270 in 300 

300 in 270 

TGL 11898 

In Spalte „t Größtmaß“ 12 in 30 


TGL 1 1902 ln Spalte „b Größtmaß" 44 in 42 
0120,390 0120.390 in 200*8351 




Berichtigung zur Umschlag-Innenseite 

(Bestellbeispiele) 

3* Zeile: Vor Angabe der Nenngröße gewünschte Kurve angeben 
Pfüklasse 544 in 554 andern 

5, Zeile: Wellenende EF in FE ändern 


Berichtigung zu «len Maßskizzen 

Nr. Änderung 


1 Größtmaß 9 in 9,5 

Größtmaß 50 in Kleinstmaß 25 

Bemaßung der Lötansddüssü 9,3,1,2 neu hinzu 

3 4,5 in 4,5-*1,5 
17,5 in 17,5+0,5 

Zur Bemaßung in Leiterplatte nichttalörierfe Maße 
Yg Jf 14 neu hinzu 

4 Maß 10 von Mitte Einstcllsdilit) bis Mitte BefesljgungsLoch 
(3,2 mm) neu hinzu 

5,6,7,8 Zur Bemaßung in Leiterplatte nidiUolerierfe Maße 
l k JT 14 neu hinzu 

10 Durchmesser 2,3 in 2,3+0,1 

10 in 10 + 0,3 

Größtmaß 22 in 22 + 0,5 

9 25 in 25 + 0,5 

1 in 1+0,3 


Hi Q 153 [fl 100 GS 






Hersteller von Drahtdrehwiderstünden 

VEB ELEKTROGERÄTEWERK GORNSDORF 

9163 Gornsdorf (Erzgebirge) 

Drahtwort: Eltgerote Gornsdorf 
Fernschreiber: 057 212 

Fernruf: Sammet-hlr, 27 81 + Amt Meinersdorf 
Deutsche Demokratische Republik 



Hersteller von Schichtdrehwiderständen 

VEB ELEKTRO- UND RADIOZUBEHÖR DORFHAIN 

8211 Dorf ha in, Kreis Freital, Bahnstation Edle Krone 
Drahtwort: Elrado Dorfhain 
Fernschreiber: 019 247 

Fernruf: Sammel-Nr. 215, Amt Höckendorf 
Deutsche Demokratische Republik 


Exportinfoi mationen: 


HEIM m ELECTRIC 

102 Berlin 2, Liebknechtstraße 14 
FS: 011 257 Heimelectric bin 
Ruf: 51 04 81 Berlin 
Deutsche Demokratische Republik 


Änderungen Vorbehalten! 

Verbindlich sind die jeweiligen Standards! 





